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お買いあげいたださ、まことにあ0がと 
ラございました。 

この取扱説明書をよくお読みのラえ、正 
しくお使いください。 

ご使用の前に、 r 安全上のごま意」を必ず 
お読みください。 

この取扱説明書は、いつでを見ることが 
でさる所に必ず保をしてください。 


当商品には浮遊ウイルスなどを、分 
解-除去する機能はありますが、こ 
れによって無菌状態がつく 5れるを 
のではな<、感染予防を保証するを 
のではありません。 
























































強力な空中除菌パワー 
高濃度 r プラズマクラスター J 技術搭載 

浮遊ずるカビ菌 • ウイルス’ • アレル物質や、 
付着したニオイを分解.除去。 


r プラズマクラスター」技術とは、シャープ独自の空中除菌技術でず。 



21浮遊菌攻撃 



自然界にあるのと同じ種類の+と一 
のイオンを放出。 


カビ菌やウイルスの表面に付着する 
と、非常に酸化力の強い日 H ラジカル 
に変化し、瞬時に表面のタンパク質 
か5水素 ( H ) を掠さ取りタンノ ':ク質を 
分解。 


日 H ラジカルと、水素 ( H ) が結をし、 
水 ( H 20) になって空気中に戻る。 


空気中にあるイオンと同じだか！5、 

生活空間で高濃度化が可能。 

プラズマクラスターイオンは、空気中に浮遊している間は 
自然界にを在する、+とーイオンと同じ安全性び確認され 
たイオンです。 

カビ菌やウイルスの表面に付着したとさのみ非常に酸化力 
の強い 0 H ラジカルに変化し、瞬時に表面のタンパク質を、 
物理的に分解-除去。その後水になって空気中に戻るため、 
生活空間で高濃度化び巧能です。プラズマクラスターイオ 
ンは高濃度になるほど効果が上びります。 


シャープのプラズマクラスター 
技術は GLP ^ 日(優良試験所基準） 
に適合した試験施設で、信頼性 
の高い安全性のデータを、取得 
済みです。 

-皮膚刺激性-腐食性試験 
• 眼刺激性.腐食性試験 
. 吸入毒性試驗 
(肺組織の遺伝子影響評価） 

試験機関：（株)兰菱化学安全科学研究所 


当技術マークの数字は、この商品を壁際に置いて、風量最大運転時に適用床面積の部屋の中央付近(床上から 
高さ]. 2 m ) の地点で測定した空中に吹き出される1 cm 3 当たりのイオン個数の目安です。 

試験機関 

《2 (財)石川県予防医学協会 《4広島大学大学院先端物質科学研究科 

《3イギ U スレト□スク U - ン.バイ□□ジー社※已（財)日本祐績検査協会 

※巨日 LP (優良試験所基準)とは化学物質などの安全性評価試験の信頼性を確保するため、試験施設および試験操作 
の手順書などについて定められた基準です。 























プラズマクラスターイオン発生ユニットは 
定期的に交換してください。 

この商品はを定して高濃度プラズマクラスターイオンを放出するために、 
定期的* S にプラズマクラスターイオン発生ユニットを交換していただく 
必要びあります。交換時期をユニット交換ランプでお知5せしますので、 
交換してください。 


使い始め 




約2年後 

(約17,500時間) 


約2年2力月後 
(約19,000時間) 


云 

-た 


.ぞ C 点滅(をり V ^い点滅(至り 


百 


0m) 


が 


交換して 
<ださい 


運転び停止 


※曰 ] 日24時間運転した場合、約吕年間御17.巳00時邸でず。 
約2年2力月(約19.000時間)経週すると、運転び停止します。 


プラズマクラスターイオン発生異常の 
エラー表示び出たとさ 

ご使用環境によっては、交換時期びく 
る前に、プラズマクラスターイオンび 
発生しなくなり、エラー表示び出て運 
転び停止することびあります。 

そのときは、ちう一度達転切換ボタン 
を巧して運転しなおしてください。 


滅清） 


•ぶ ^点ミ威(ホ)) 

-を0黎 


それでち繰0返しエラー表示び表示さ 
れるときは、ご販売店にご相談くださ 
し、 


エラー表を 
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哀を上のご注意 


この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、 
いろし''ろな表示をしてし''ます。 

内容(表示-図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、 
記載事項をお守りくださし、。 



A 警告 


义災や感電、けがを防ぐために 


( 電源 コード •差込プラグ •コンセント はつ 


0 

禁止 



• 交流1 00 V な外では使わなし、。 

(火災-感電-故障の原因） 

• 電源コードを傷付 
けたり、無理に曲 
げたり、引っ張っ 
たり、まねたり、 

重い物を乗せたり、 

加工したりしない。 

(感電-义災の原因） 

• めれた手で抜さ差ししない。 

(感電-けびの原因） 

♦電源コード-差込プラグが傷 
んだり、コンセントの差し込 
みびゆるいときは使用しない。 

(感電■ショート-発义の原因） 


〇 

化ず実胞 


♦差込プラグは、コンセントの 
奥までしっかり差し込む。 
(感電-発煙-発火の原因） 

• お手入れの際は、必ず差込プ 
ラグをコンセントか6抜く。 
(感電-けびの原因） 

参差込プラグのほこりなどは、 
定期的に取り除く。 

(火災の原因） 

• 異常時(こげ < さいにおいな 
ど)は、運転を停止して差込 
プラグを巧く。 

(义災-感電の原因） 

お買いあげの販売店、または 
シヤープお客様ご相談窓□に 
ご相談を。 


( ご巧用や取日巧い時は） 

/TN •吹出□や吸込□にピンや針金 
iv などの異物を入れない。 

(感電•けび-異常動作の原因） 

• 改造はしない。修理技術者け 
外の人は、ュニット交換 L ソ外 
の分解や修理をしない。 

(义巧-感電-けびの原因） 

修理はお買いあげの販売店、ま 
たはをよりのシャープお客様ご 
相談窓口にご相談を。 

\ 

•お手入れに塩素系-酸性系の 
洗剤を使用しない。 

(洗剤か5有毒ガスが発生し、 
健康を害する原因） 

•周囲の人がま意ずる。 

脈の手の届く IEH では使用 
おず実施 しなし、。 

(感電-けがの原因） 

J 
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■该お」を無視して、誤った取り扱いを 
ずることによって生じる内容を、次の 
よラに区分しています。 

A 警告 r 死 t や重傷を負うおそれびある 
内容」を术しています。 

A ミち意 「けびや財産に損害を受けるおそ 
れびある内容」を示しています。 


■お巧り し、ただく 内容の種類を「図記号」で 
区分して説明していまず。 


t \) 「してはいみないこと」を表しています。 
み 「U るみわをるちる C にと」を表してしほす。 


A 注意 


漏電やけがを防ざ、家財などを 
守るために 


( 電源コード • 是込プラグ • コンセントはつ 

〇 参必ず差込プラグを持って巧く。 

差込プラグを抜くときは 電源 コ 
がず実廊ードを持たずに、必ず先端の差 
込プラグを持って抜く。 

(感電-ショート-発火の原因） 



I 使用時 lu 外は、差込プラグを 
コンセントか6巧く。 

(絶縁劣化による感電' 漏電' 
火災の原因） 


ご巧用や設置時は） 


0 

禁止 


巧の場所では使用しない。 

-ミ谷室など湿気の多い場所。 

-食用油など油成分が浮遊している場所。 
-ほこりや湿気の多い場所。 

•理•美容院、クリーニング店などスプ 
レーや化学薬品を使ラ場所。 

(感電-故障の原因） 


本休に乗！5ない。 

(けが-故障の原因） 


rC ごを意ください 


シ U コーンを配合したをのは使わない。 

プラズマクラスターイオン発生機の近くでは、シ U コーンを配合した化粧品など 
は使わないでください。 

本体内部にシリコーンが付着し、プラズマクラスターイオンが発生しなくなり 
ます。 

シ U コーン配さ商品には、巧のようなちのびありまず。ご確認のうえ、ご使用ください。 

ヘアケア商品（枝毛コート液、ヘアームース、ヘアート U - トメントなど)、化粧品、制汗 
斉 IJ 、 静電気防止剤、防水スプレー、つや出し剤、ガラスク U - ナー、化学ぞラさん、ワッ 
クスなど。 


を全上のごを意 


























各部のなまス 

表示部 



ご使用前の準備 

本体をお部屋の水平な場所に置<。 

• 必ず安定した平らな台の上に置いてくだ 
さい。 

•テレビ-ラジオ.電波時計などから 2 m 
け上離してください。テレビやラジオに、 

ノイズび入つた0電波時計び正し < 時刻 
表おしないことびあります。 


差込プラグをコンセントに 
差し込む。 



後方 

1己 cm じ(上 


左ち 

20cmtU± 


設置場所壁や家具などか6離して 
-置いてください。 




































































ル-バ- 


ルーバーの 「 A 」 印の方向へ風び吹さ 出します。 

• お部屋全体にプラズマクラスターイオンを放出したいと 
さは、左ちのルーバーの A の方向を逆向さに取0付けて 
<ださい。 

• 衣類に付着したニオイを除去したいとさなど、1力所に 
集中してプラズマクラスターイオンを放出したいとさは、 
左ちの )しーノ く一の A の向さをそろえて取り付けてください 



背面 



運面のしかた 


• Jt 声 


来 


杉 

巧ず 



秦 


風 量 「弱」静かに運輯したいとき 

風量「弱」で運転音を巧えて高濃度プラ 
ズマクラスターイオンを放出します。 


風 量 「強」強めの風量で運転したいとき 

。 風量「強」でプラズマクラスターイオン 

の濃度をさらに増やし、プラズマクラ 
スターイオンの効まを高めます。 


す 


A r 切(消口) J 運転「切」1 


各部のなまえ ご使用前の準備/運転のしかた 
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お手入れ 


- A 警告- 

• お手入れのとさは必ず差込プラグをコンセント 
か5抜いてください。（感電やけがの原因） 


本体 1力月に1回程度 
柔らかい巧で拭さ取る。 

巧れが落ちにくいとき 

台所巧合成洗斉临薄めた液に浸した布を固くしぼって、拭いてくだ 
さい。その後、洗剤び残らないように、よくおさ取ってください。 



吸込□(フイルター） 1週間に1回程度 


本体側面 (2 力所)の吸込□の 
ほこりを掃除機で 
吸い取る。 



• ミちれびひどいとさは、台所用合成洗剤を薄めた液に 
浸して破れないよラに軽くちみ洗いしてください。 




フイルター 


フ ィ ルターの 巧れび取れな 
いとさや、破れたとさは、 
交換してください。 


プラズ7クラスターイオン発生ユニットの交換 

使い始めて約吕年 (1 日吕4時間、毎日使用した場合。約17已00時間)たつと、交換時期を、 
ランプでお知5せしまず。 [ T ^ y > 

別売品の交換用プラズマクラスターイオン発生ユニットに同捆の説明書にそって、交換し 
てください。（プラスドライバーび必要です。） 

または、お買いあげの販売店、シャープお客様ご相談窓□にご依頼ください。 

(交換費用は有料になります。） 


別売品 


お買いあげの販売店でご購入<ださい。 


• 品名：交換用プラズマクラスターイオン 
発生ユニット （1 個） 

• お名：に- CA 100 
♦ 希望ル売価巧： 

巨，300円(税抜価格巨，000円） 

(ユニットの保証期間は、お買いあげの曰か52年間です） 

古いユニットは燃えないごみとして廃棄してください。 



品ち：交換用フィルター （10 枚入） 
おち： 1 Z - FA 100 
希望小売価格： 

1，0日0円(税抜価格1，000円） 
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(希望ル売価格は2008年12月現在のをのです) 


























































本体の故障でず。 

差込プラグをコンセントか5巧いて、お買いあげの 
販売店にご連絡ください。 


においが出る 


• プラズマクラスターイオン発生ユニットで発生ずる 
オゾンのにおいがずることびありまずび、健康上、 
問題ありません。 


• プラズマクラスターイオンび発生ずるとをの音で、 
「ジー」と音がずる 異常ではありません。使用環境や、運転モードによ 

り、音が大きく感じたり、聞こえにくく感じたりず 
ることびありまずが、プラズマクラスターイオンの 
効果は変わりません。 


K 障かな？ (こんなとさは） 

次のよラな場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前にち5—度お調べ 
ください。なお、 r 保証とアフターヴービス」については幻5^^をご覽ください。 


こんなとさ 


お調べ<ださい 


運おしない 


• 差込プラグがコンセントからはずれていませんか。 

正しく接続してください。 



• プラズマクラスターイオン発生ユニットの交換時期 
か5約吕力月御1已〇〇時剧ずぎていまず。 お 

J 、 _ 、 プラズマクラスターイオン発生ユニットを交換して串 

点滅(ホ)^ ください。 ) 8 ページ 〉 A 

、~ れ 


プラズマクラスターイオ 
ンが発生していません。 
ちラー度運転切換ボタン 
を巧して運転しなおして 
<ださい。 


繰り返しランプび点滅 
ずるとさは、お買いあ 
げの販売店にご連経く 
ださい。 


フイルターにほこりび詰まつていませんか。 
フイルターをお手入れしてください。 


故障かな？ 






















保証と アフター ヴー ビス 


修理を依頼されるときは I 持込修理 I 

1 「故障かな？(こんなとさは？)」 （ 巧立^1>)を調べてください。 

クそれでも異常びあるとさは使用をやめて、必ず差込プラグを 
仁 コンセントから抜いてください。 

3 お買いあげの販売店にご連絡ください。 



保証書刷添) 


•保証期間…お買いあばの曰か61年間 
です。 

ただし、プラズマクラスターイオン発生 
ユニットのみ、2年間です。 

保証期間中でを有料になることがありま 
すので、保証書をよくお読みください。 


保註期間中 


•修理に際しましては保証書をご提示くだ 
さい。保証書の規定に従って販売店が修 
理させていたださまず。 


保註期間が過ざているときは 


• 修理すれば使用でさる場をには、ご希望 
により有料で修理させていたださます。 


修理料金のしくみ 


• 修理料金は、技術料-部品代などで構成 
されています。 


技術料 

故障した製品を正常に修復 
するための料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 


便利メモ 


お客様へ…お買いあげ曰-販売店名を記入 
されると便利です。 


お買いあげ曰 販売店名 


補修用性能部品の保有期間 


♦当社はプラズマクラスターイオン発生機 
の補修用性能部品を製品の製造巧切後、 

目年保有しています。 

•補修用性能部品とは、その製品の機能を 
維持ずるために必要な部品です。 


年月曰 電話 ( 


の 


長期ご使巧の場合は点検を！ 

こんな症状はありませんか？ 

• 運転切換ボタンを押してち運転しないとさびある。 
•電源コードや差込プラグ、器体び異常に熱くなる。 
. 電源コードを巧0巧げると通電したじしなかった 
りする。 

•いつもと違って温度び異常に高くなったり、こげ 
臭いにおいびする。 

• 本体ケースび変形している。 

.モーターの回転び止まったり、遅かったり不規則 
なとさびある。 

• その他の異常や故障びある。 


故障や事故の防止のた 
め、使用を中止し差込 
プラグをコンセントか 
5振を、必ず販売店に 
点検をご依頼ください。 
なお、点検*修理に要 
ずる費巧は販売店にご 
相談ください。 

• 左記症状びなくてち、 
お買いあげ後3〜4年 
程度たちました5、 
安全のため点検をおす 
すめします。点検費用 
については、販売店に 
ご相談 < ださい。 




































み旧包料を含む往復料金(巧別） ※保証期間內でち有料になる場合びあります。詳しくは巧証書をご確認ください。 




I 

【お客様相談センター】 (0120- 078 - 178) にお電話でお申し込みください。 

I 

F 

お引き取り 

\ 

I 

当社指定の運を業を び お引き巧日に间います。 

I 


■お引き取りの時間は、下記時間帯よりお選びいただくことびでをまず。 


午前中 ] 12:日〇〜14:00 ij 4:0日〜16:00 1 1 6:00-18:00 [18:00-21:00 ] 


■お引き取り曰は、ご依巧曰の翌日 L ソ降となりまず。 

■1 日:00〜21:00の時間帯は、±、曰、巧曰を除きます。 

■交通事情などの理由によりご指定の時間にお巧いでをない場合がございまず。 


※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時び変動しまず。 

※修理品は当社指定の運送業をび捆包箱を持参してお伺いし、お包させていただきまず。 




修理完了を、シャープエンジニアリング(巧)よ0ご連結いたします。 


■ご連結時にサービス料金(修理料金+利用料)と発送曰をご連結いたしまず。 
■当社指定の運送業をが修理完了品を、お届けに间いまず。 

■サービス料金(修理料+利用料)を指を運送業者に、現金でおま化いください。 


※離島の場合は、船便等のスケジユールにより、ご訪問でをる日時び変動します。 


旭 


http://www.sharp.co.jp/support/ 


巧いかたや修理のご相談 \ 


値 


r 修埋品引を取0サービス J のご案内 


「修理品引き取りサービス」とは、電話で修理依頼いただきまずと、当な指定の運送業ちびお客様のご都合の良い曰時に 
ご自宅まで訪問してお預かりし、避社で修理完了を、ご自宅までお届けに伺ラヴービスでず。 




※ヴービスエリア：曰本国巧巧域。ただし、沖结県全域(離島を含む)および鹿巧島県奇美市•大島郡を除く。 


P 呆証期間内 

無料 

I 保証期間が 

1.000円+個包資材費+け弓1き手数料 


■ 【融1ま泌爭 
保証巧間内 I ち 

保話期間かい 


無料(保証書記載の r 保証規定 J に準じまず） 


有料(修理内容により異なりまず） 


お客様ご相談窓口のご案内 


修理 • お巧0巧い • お手入れについての r ご相談 J な6びに r ごな巧 J およぴ、万一、敦おによる事巧び巧をした 
場合は、 お買いあげの販売店 、または 下記巧□ にお巧い合わせ<ださい。 

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないよラにおかけください。 

FAX 送信される場合は、製品のお名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたしまず。 


■よくあるご割。识どは A •ソ〕ンか5検索できまず。►■►■►•わ3 I シャープお問い合わせ I ■甲遲 


函， 


■ IP 電話などでフリーダイヤルサービスをご利用いただけなし嗎さは •• 


0120 - 078- 178 

携帯電話- PHS からちご利用いただけまず。 


|_S 付時巧」♦月曜〜±曜: 9:00 〜 18:00 


许末年おを除く） 


参日曜祝曰： 9:00 〜 17:00 


電話 

ファックス 

0白-巨792 -1已8吕 

0巨-巨7白2 -已白白3 

〒已 81-8585 大阪府八尾市化亀井町 3-1-72 


お客様巧談センター 


お客様ご相談窓□のご案内 


保証とアフターヴービス 
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エコロジークラスでいきましょう。シャープ。 

プラズマ クラスター イオン発生機 I IG - A 100 I 


この製品は、こんなところがエコ□ジークラス。 


waaim 人や環境に影響のあるものは、できる限り少なく。 

•欧州 R 日 HS 指令対象已物賀(鉛、水銀、カドミウム、六価ク□ム、ポリ臭化ビフエニール、 
ポ U 臭化ジフエニルエーテル)を使用していません。 

•燃やすと有害ガスび発生するおそれのある特定臭素系難燃剤を全廃。 

• すべての基板に無銘はんだを採用。 


I 限りちる資源を再利用。 

f クル解体の分離-分解び容易な構造を採用。 


仕様 


印刷物付属品 

•取扱説明書 (1 部） 
•保証書 (1 部） 


'お名 

に- A 100 ■ 

電 源 

100 V -己白-目白 Hz 共用 

適用巧面積(目を) X ’ 

約日畳 (10 m 2) 

運輯モード 

プラスマクラスタ-イオン/風量「弱 J 

プラス’ 7 クラスタ-イオン/風量 r 強」 

定格風 量 

1ぶ irf / 分 

1 .7 m 3/ 分 

消費電力 

目.已 W 

14.0 W 

1 時間当た! D の電気げ 

約日.14円 

約 0.3] 円 

運転 音 

34服 

44服 

外お寸法 

(幅)14 日 mm 撰巧)1 巨日 mm 晴さ )34 日 mm 

製品 質量 

2.已1<呂 

電源コードの長さ 

1 .8 m 


※この商品を壁際の高さ約已已 cm の台に置いて、風量「強」運転時に部屋中央 
付近(床上から高さ1 .2 m ) の地点で、空中に吹さ出されるイオン個数が、 

約2己，000個/ cm 3 測定でをる部屋のにさの目まです。 

•イオン個数はお部屋の状況や使いかたによって異なります。 

• 〇〜3己でのお部屋で使用してください。 


( お電話をおかけになる前に） • もう一度 r 故障かな？ J (日ぺージ佑ご確認ください。 


■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。 ►►► I シャ-プお問い合わせ I 




巧いかたや修理のご相談 


【お客な巧設センター】 




0120 - 078-178 

•月曜〜±曜 9:00-18:00 
•日曜•巧曰： 9:00-17:00 


夏付時旧 


http://www.sharp.co.jp/support/ 


r 修埋品引を巧0サービス J のごま巧 


r 修巧品引き取りヴービス J とは、電話で修理依頼いただをますと、当な指定 
の運送業者がお客様のごが合の良い日時にご自宅まで訪巧してお預かりし、 
裳社で修理完了を、ご自宅までお届けに伺うヴービスでず。 


-178)におちほでお申し込みください。 


※户電話か6のお申し込みや r 修理品引を取りサービス」の確認事項などは、取扱説明書11ページをご覧ください。 

シャープな式会な 


本 社〒已 4 已 -8 己 2 吕大阪市阿倍野区長あの 22 蚕 22 号 

健康‘環境システム事業本部〒已 81 -8585 大阪府;馆巿化亀并町 3 T 目 1 ま 72 号 


プラスマクラスタ—イオン発生機-〇->100 


取扱説明書 
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